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Sc

Funkesi

LX. Sc. Scandium.

Altere Messungen: Fehlen.

Material: Scandiumnitrat aus Scandinerde von L. F. Nilson, auf Gaskohle.

Verunreinigungen: Ad (Spuren).

Linienzahl: 215.
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